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1 . J Enclosed are photostated technical data concerning the following tubes 
t^tfeveloped at GSW: 

a. Metal klystron, OSW type 723 A/B, OSW Blueprint No, R 38, 

b. Oscillograph tube, OSW type: 2068. 

c. High capacity cathode ray tube, OSW type 2620, OSW Blueprint No. R 204. 
This tube has been developed recently for the 100,000 km/sec oscillograph, 
OSW type 2619, photostats of which were submitted in DB-24036.^*^ 

2. These photostats are sent to you for retention. 
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Metal l klystron ')? 5 a/ 3 


TD 

11-01 

Biatl ’fvon 2 Si*tt 


A 1 1 g e a e 1 n e A a c a b e n 

QeaehwindiK>celt9g9steu®rfcG .iurcbutinmbars Laufze Ltr'ihre (Klystron) 
mlt ©irtgebaut.T Schwingkarnmer uni Br.jm.irnum (Ref lexion sgenerat r) 
zur Ochwlngurgaerzeu.-ung In Zontineter. eble t . 

Aufbautechnik : ct ihlr'ihrontochnik 
Gemichtt 0,06 kg 

H-fizungi Heizspfinnungi - 6,7 V 

Keizst roai: I., - ca. 0,65 A 

Pxydkn tho In , ini Iraki - crehoizt 



0 

r o n t. ■: e r t e* 

Durchctiincbe: eich: 


X - 3,14. . .j,.-, 5 

lieiz&P'innung : 


0*- - : , 3 . . . 6 , ~ 7 

Ano len sp innutur: 


> 

. J 

1 

K if 1 nktorupnv nung : 


i ■ o* • • 3 v-*v.j 'f 

^pannung Faden/kntho iei 

.-x -*»» 


.V 

1 <-> i. o c r t o 

Haizstronu I*. 

■ 

0,6. . .0,7 A boi 1 

Nutzlei stung j r> 

3 

S x.: boi V 


u r*fl 


A. 


S : .-Li liver ;<e- 
f lektorstrom : 


J v,A 1 / uA 


boi U, 



I': f 1 


6,5 V 
6,5 V 
300 V 

' 0 ... - 300 V 

5 , . J cm 

6, -3 V 
500 V 

-S*C V 


. Daarbdiat 

MepJjft. 1 ?«*•» 

,. / I l-afrcr uder 

, . ■■ ' . 1 Priifftid 

r»<tniL nJ 1 ,, 
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Technische Dateo 


TD ~ 1 

11-01 


Watt 2 von 2 Bittt 


B 

e t r 

i e b a w s r 

& 

Betriebswellej. Jing t 

A 

** 3,2 '*D3 

Ano den sp a nnung : 

U a 

- 300 V 

ReflektorBpannung; 

U refl" O***-? 00 v 

Wehnaltayllnder- 

spsnnungj 

U w 

i 

o 

< 

Anodenstrom: 

X a 

<£ 30 mA 


Anwendungahlnwel ae ; 

Daa Klystron 723 A/B dlenttals Generator fur sine Sollwalle von 
A - 3,2 cm. In dem Bereich von \ - 3, 14... 3, 43 cm laBt alch das 
Klystron durchstimmen, wobei zu baachten lat, daB die Leitung nach 
den Grenzen las Schwingbarolchs zu stark abnlmmt. 

Fur die Anwendung selbet warden die nach stebende.n besonderen Hin— 
weise gomachti 

1. Oszlllatorrohre 

Der hauptatchl ichflte Verwendungsz week des Klystrons tat als 
Oszillatorrohre fur daa T 3mpfangsgebiet von \ • 3,2 cm . 

2. Generator 

Als Generator im Zentlmetergebiet 1st das Klystron fdr slle die 
Aufgaben unwondbar, bel denen oin® '.Vella mit klelnera Durchstimm- 
bereloh (3,14. • . 3,43 cm) unc! Kleiner Lei stung bondtigt wird, so 
z.B. fur Mt<B sender und 3mpfindli.chkeite-MeBsender. 

3. Frequenzverviel facher 

?ir MeBaufgaben, fur dLe eine Frequanz gletch dem Vielfachen der 
Gone ratorf requenz verlangt z>lrd, 1'iBt eich das Klystron zur 
Frequonzvervielfachung vorvenden, soforn die dumb. die MeBaufgaben] 
gagebenen lei atangsr^rdo rungen zu orf'jllen sind. 

4. proquonv moduli ertu r Oazlllat /r 

Dure h A.nlo* uii elner :a idullort-on R *f lektorspunnung 1st das Klystron 
jl j '•roquerzmou ullartu •* Oszi llatir zu vnr«.enden. 
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■ Abachrlft aua Baac brat bung OGi 20 68 - Juli iyt*i _______ 

Te c hni sc he Daten | ’ TD 1 

0 J W Oszillografenrdhrs rait doppelt elektro- 21-10 

atatiachor AbLankung, Louchtschirmfarbe ^ ~r:— 

Dt Btatll von 5 Start 


A 1 1 g o m o 1 "ft 

b A n g 

n b 

o n 

H^Izspannung i 

U f - 6, 

5 v 


Heizstrora i 

<0 

0 

1 

t~1 

o,« 

A 

Oxydketho da lniirekt gehelzt 




G r e n z w o 

r t e 



Helzapannung 

T7 f - 

7,2 

V . 

Ano d e nap a an i mg 

U a2ma»” 

4 

kV 

SchirmgitterBpannung 

U g2raax" 

4 

kV 

Linaenspa nnung 

U a1max“ 

50C 

V 

Gittersparrapa nnung 

^glmax" 

-200V 

Gitterapannung niamals poaitiv 




. Spannung Haizung/Kathode 

^f/k max 

100 

Kathoder.Btrom ( Dauerstrora) 

T 

k. max 

m 


MoBplattenapannung (Gpitze) 

u 

n» max 

m 

2 kV 

Zeitplattenspsanung (Gpitze) 

U z max 

- 

2 kV 


Meflworte 


Linaeaspannung : 

gemeaaen beii 
Heir, spa anung 

Anodenspannung 

gchirtigitterapannung 


OSW 2068a 

u a -"2?5-7 

♦ 50 V 


U f - 6,5 v 

U fl2 - 2' kV 

V ■ ? kV 


OS'V 2068b 
U a 1 -~ 520 ~~^ 
♦ 60 V 


U f « 6,3 V 
u a2 - 4 kV 
V - 2 *V 


I flRorbrtitat T_- _ ... 
Ma l r>aa I 123.6. ^8 


Labor Ljdtr r 


Aunynbn 1 
Tug 23.®. 
■M.ima 
Xnd-M Np 




nc?lA/ Technische Daten 

fj Yy Qwzi Uggraf enrwhre jnlk_do£ 2 gU jjlaktro- 
W W Statlacher^blenkuag^L^uchtschlrmfarbe 





KathodonBtrom 

Mefiplattanapannung 

ZeltplattenBpannung 

Gitteraperrspannungj 

game seen belt 
Helzapannung 

Anodenspannung 
Schlrmgit terspannung 
Linsenapannung 
MeBplattenspannung 

Zeitplattanspannung 


Das yerschwinden deb 3'istera wird mit 
unbewaffnetera Auge beobachtet. 

Ka tho den null etromj 

(Die Einstellung U « 0 V soli nur im 
ImpulBbetrieb vorgenommen werden) T 

gemeaaon be i i 

Hoizspannung U f 

Anodenspannung O a _ 

Schi rmgitter6pannung 1 J j 

Linsenspannung U a1 

MaflplattenBpannung U 


08W 2068a 

Q8* 2068b 

*k 

- 50 ^uA 

X k 

- 50/UA 

U m 

- 100 V 

\ 

- 200 V 

(f 

- 500 Hz) 

(f 

- 500 Hz) 

”z 

- ioo v 

U z 

- 200 7 

(f 

- 50 Hz) 

(f 

- 50 Hz) 

U K 1 

- 90 V 

♦ 50 V 

U g1 

- 90 7 

+ 50 7 

D f 

- 6,5 V 

U f 

- 6,5 7 

U a2 

- 2 kV 

V 

■ 4 W 

V 

- 2 kV 

* 

V 

- 2 k7 


fur grbBte S 

trirhacharfe 

U m 

- 100 V 

U m 

- 200 V 

(f 

- 500 Hz) 

(f 

- 500 Hz) 

U z 

- 100 V 

U z 

- 200 V 

(f 

- 50 Hz) 

(f 

- 50 Hz) 


-1500.ua I. - 5000.uA 



- 

6,5 V 

U f - 

6,5 7 

a2 

- 

2 k7 

U a2" 

4 k7 

R2 

- 

2 kV 

V 

2 kV 

al 

• 

250 V 

U al“ 

550 V 

'u 

• 

100 V 

U m - 

200 V 

(f 

m 

500 Hz) 

(f- 

500 Hz) 
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Labor Oder 
X'l .L'siar- 
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Technische Da ten 

09zillq3rar^nrohre_mit_dogg8lt_elektro- 
at afe 1 »c ha r __ Is akuoy A _Lauc h fc . sc; hi rmfa rbe 

oTiw’so'Sfl". 


mn 


TD 

21-10 


Blatt} vtm 5 Btatt 


Z«i 5plattBn«pannunR 

Olttarspannuaf? 

T*plll3Z9lt 

Taatvorbaltnls 

AblonKaapf indlichkeit t 
MeSplattea 

E»Ltplatt«n 

mm awn bait 


WearbaiUt 

fVrtfl I Nan-e) 


031V 2068a 


OS .V 2068b 


100 7 U„ 


200 V 


U *1 "■ 
tp » 10~^El 

C 1 I 200 


50 Hz) (f - 50 Hz) 
0 V - 0 V 


tc* 10 _5 s 
C 1 t 200 


B ca. 0,27 mm/V T? m ca. 0,13 mm/V 

B ca. 0,28 mm/V E„ ca. 0,14 mm/V 

z 



U f - 6,3 V 

0 f - 6,5 V 

Anoi<»ri 

TT _ - 2 kV 

a2 

U _ ■ 4 kV 

Jichinu*; t ta rap annual 

- 2 kV 

U _ - 2 kV 

*2 

l,l n aon a. an nnuntf 

U ^ fur optimal^ jch'iafe 

i* r i< bbr<*lte: 

B -0,7. ..1,0 ram B 

* 0,6. • *0,8 

.••»iCHaB8n peii 

H- >. :«iperuiunK 

c: 

a 

v> 

U f - 6,5 v 

anodanepa rmung 

U _ - 2 kV 

a2 

U a2 - 4 kV 

.,cbirffl(?itt,oropannung 

U . • 2 kV 

V - 2 kV 

LI naan wpa nnuiw 

U a1 fur optimal^ Scivirfe 

KaV h lenstrom 

I k “ 50 / uA 

Ik ’ *> / U * 

MfL, i .-.ttenapannun^ 

n - ioo V 

m 

U - 200 V 
*n 


(f - 500Hz ) 

(f - 500 Ha 

■->: tt lattenapannuog 

u z - 100 V 

IT, - 200 V 


(f - 50 Hz) 

(f - 50 Hz: 
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atett .4 .»s OSt 


KapazitSteni 
Z t gegen Z g ^ 

M 1 gegen » 2 ^ 

Z. 1 gageo alls iibrlgan Elektroden 
M-j gegen alia iibrlgan Elekfcroden 
Z 1 gegen ^ 

Oitter ge«an alle iibrlgan Slaktrodeo 

Kathode gagen alle ‘ibrigen 
Slektroden 


11 .. 

Die iibrlgan Elekfcroden Bind geerdat, bzw. an dan Symmatriepunkt 
der MaBbr’lcke gelegt. 


oa. 

3,1 

PP 

ca. 

2,1 

PP 

ca. 

6,0 

PP 

oa. 

8,5 

PP 

oa. 

5,0 

pF 

'oa. 

7,0 

PP 

ca. 

5,0 

PP 


Helligkelt j 
gene seen belt 


H - 25 Lux H * 55 Lux 


Reizapannung 

u f 

- 6,3 V 

U f 

•- 6,5 7 

Anoden spnnnung 

U a2 

- 2 kV 

U a2 

- 4 k7 

Schlmglttarspannung 

V 

- 2 kV 

V 

- 2 kV 

IiinBanspai.nung 

U a1 

fur optioale 

Strichaohfirfa 

Kafchoden strom 

T k 

- 30^uA 

T k 

- 30yUA 

Raster 

50 x 

30 oo 

30 i 

50 mm 


gemessen mtt einer Solen-Sperrschlohtptaotozelle In 50 an Abatand. 
Mittenabweichungi 

Der nioht abgelenkte fokussierte Fleck befindet slch lnnarhalb 
sine s Kreiaas von 15 mm 0, welcher la geometrlaehen Zentrua das 
Schirmeo der Htthra angaordnet 1st. 

Bai dlaaor Mesnung iat die Rdhre gagan Fremdfehler zu aohiltzen 
(abachlrmen) . 
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Technische Daten 

Pit flocfaj. BlBtuaggicathod a aetrahlr^tod 

Jm 


o 8 y 



* - w * •* I - - 


Allg«K8in« Angabtn 


Oaiillograpbanrtihl'8 fttr Schrelbgeaibwindlgkeltya *i« *00 000 

Aafbautechnllt* Hochvakuaarfihra alt H*rtglaskolbea 

Strahleraeugerayatea auf PreBtellar 
auxgebaut. 

Pi® RShra let nicht geaookelt. 
RlohtlgaB Einaetaen duroh PiUmiaKa- 
kappa geadhrleiatet. 


Sobiraforai 
Schioht s 


rund, plan 

alcht nachleuahtend . 
mlt Alunioitiafolie 


Hoe/Ul 


Leuchtfarb# dea Scblrablldes * weiablau 
Sfcraiilf okuaaierung t eiektrostatisGh 

Stfrahlablenkungi doppeit elektiwatatiacli 

Kathode i . Oxydkathode, iadirekt geMrt 


Gowiohti 


ca. 600 g 


Y 


*i 

m, 


) 


■/ 


7 


I I 

H If 

C _/ 


\ 


w 

f f 

Au fb Hus oheme. 


0| 

9i 

9i 


/ AA \ 

< ± Fa 


en 


L«bot (*5«r 



Elersa gehort 
Uafibild H 204 Ua 


Au»fisbi* J 1 

49 {J12.V 

Nflftiy 



FT 
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Anordaung der Stifte 1 1 
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OSW 


Die Hoc;hlei3tunKBkathodeaBtrahIrtihra 
0 3 W 2620 


TD 

21-18 

H'-itt 2 von -6 Blatt 


.3chiittelfeotigkeiti 


Vorheizzeit s 

(fiir l&nger ala eine 

Woche gelagerto Rohren) 


Bel Beaohleunigung von 2 g und bei 
•lner Frequenz von 50 h® In 
eenkreoht zur Rohreuachse atehenden 
und gegenelnonder eenkrecht verlan- 
fenden Rlchtungen flchiitteln. 

2 Minuten in ;Jeder Richtung 

t ■ 5 Bin . Vorheizbedingungent 


u f 

m 

6,3 V | 

U .1 

optixnale Scharfe 1 

V 

- 

4 kV 

U a2 

m 

2D kV 

*k 

- 

1 yU 4. 

U « 

m 

1500 V, 500 Hx 

U « 

m 

1500 V, 50 H* 


Kapazit&teni 


Kathode gegen alia 

ilbrlgen Slektroden 

°k 

ca 

6,5 P? 

Steuargitter gegen 
Slektroden 

alle Ilbrlgen 

°g1 

ca. 

8,5 PP 

Meflplatte a 1 gegen 
Slektroden 

alle ilbrlgen 

C Bl 

ca 

6,5 pP 

Zeitplatte z- gegan alls dbrigen 
Slektroden 

®Zl 

Ca 

6,5 P? 

* q gegen z £ 


°z1 /o z2 

ca 

1,7 pP 

gegon s> 2 


c m1 /c m2 

ca 

1,5 PP 

gegen m 1 


c z1 /c m1 

ca 

0,07 pP 


Die nlcbt benubzten Elektrodeu werden geordot Oder an den 
Symaetriepunkt der MeBbriicke gelegt. 


Be«rb*it«t 
(T*g | H»me) 


7 12 Mi fa * V 

'.Mjt 




mam 


— 



Sib 

If 

mm 


mm 

IBf 

S 

tm 

SB 


B 
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AQiif Fechmsche Daten J 

U O VV PAfl. Hochleiatu aKafcattoxUnflt^hi r bhre i 

0.3 W 2620 


TD 

21-18 

biatt 3 von 6 Blatt 


.rrenswort® 


Heizapannung i 


Schirngitterapannungs 

Lineenapannung i 

Anodeaspannung j 

Kathodenstroai 
(Dauer Strom) 

Spannung t 
Paden/Kathod* 

Mofiplattenspannung i 

Zeitplattenspannung 


u f - 5 , 4 . .. 7,2 v 

Dauerbetrieb bai den Greazwertea 
vermindert dia Lebens dauer. Ineba- 
aondera leidet die Kathode b«i lflngej 
andauernder Unterheizung. 


g 2 max 
J a 1 max 
J 'a2 max 


k max 


u f/k max 


a max 


x max 


5 kV 
5 kV 
25 kV 
30 / ua 


4 kV 
4 kV 


| fletriebawerta 

uod 

Anwendungshinweise 


Heizapannung 

U f 

• 6,3 

V 

Heiaatroa 

h 

ca 0,5 

A 

Anheizzoit 

t 




A 

" 30 

sec 

Steuorgitteraparrspnnnung 

u gn 

- 500 

V 

Schiragitterspannung 

V 

* 4 

kV 

Li ae a ns pa ni iu ng 

U a1 

- 3 , 2 . ..3,9 

kV 

Anodeaspannung 

IJ a2 

20 

kV 

Me^plattenspannuag 

U m 

- 1500 v, 500 

He 

Zeitplattenspannung 

l; z 

- 1500 V, so 

He 


HohTe kann auch n.it m 25 kV 

riaben werden. Die dbrigen Span- 




•• -J 


osw 


Vechnfsche Daten 

Die HochleiBtunKMkathoda u atruhlrohre 
0 S W 2620 



nungen auBer U f sind dabei ia glal- 
chen VerhdltniB zu erhdhen. Hit dor 
jfirhohung der Anodenapannung verrin- 
gert sich die Ableukeapfindlichkeit 
dar Kefl- und Zeitplatten denentspre? 
chend, Die Spannungafestigkeit *«i- 
achen den a® Schaibenfuii ausgefdhr- 
ten und.v%it den Halskontakten ver- 
bundenan Elektroden liegt flir $0 Ha 
Wechaalapannung bei 40 kV Spltzen- 
apannung. 3ei dleser 3pannung treten 
wader Uborschliige noch. Spriiherschei- 
nungen im Innern der Rohre auf. 

Bei Impulabetrieb kann fur Impulszei- 
ten von t ■ 10 - 3 sec die Steuergit- 
terspannung bia auf plus 1 kV erhoht 
warden. Daa TastverluLltnia soil 
hierbei nicht grbfier ale 1 1 200 
seln. Lsngere Impulszelten und grd- 
flere Tastverhaltnlese fuhren bei 
gielchen Aussteuerungen zua rasche- 
ren VaraohleiB der Katboda. 


MeBwerte 


Heizatroai 

Steuargitter- * 
sperrspannung t 


dollwertej 
l f - 0,45... 0,55 A 

- 500 V 


u. 


Mefibedl ngu ng en t 
- 6,5 V 


U 


Si ■* 


zu massen boi gerade 
verachwindendem Raster. 

Dae Vorachwindan dea Ra- 
sters wird mit unoewaff- 
netem Auge beobacntet. 


U 


g2 

'•1 


U 


a2 


U. 


Lins snap annung : 


U a1 - 5*2. • » 3»9 kV 


U i 

U L 

U. 


62 


6,5 V 
4 kV 

optimal* Sch&rfe 
20 kV 

1500 7, 500 Hi 
1500 7, 50 Hj 

6,3 7 

4 kV 
20 kV 


U « 

U. 


1500 

1500 


1 yXU 


7, 500 Hi 
V. 50 Hi 


(Tag i Mam*) 
GcMHen 

Labor 


71249 
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i'A® oc_y_£i s tungak ^ thodaoBtronlrohrm 

£_4JL_ 2620 


osw 


Helligkeit i 


Strichbraite i 


0,3 Ba 


Ablenkempfindlichkait 

MeBplatteaj 


AE - 0.015... 
0,020 bub/V 


Zeltplatteu: 


AE - 0,015... 
z 0,020 mm/V 


Itacff isitttt 
(T»«l i 


«bor tKjr.r 


712*9'+*': 

<v * ■» ■ ‘ 


XmM 


Sollwertej 
B • 300 aab 

Gemeassa mit Selansperr- 
achisht-Fotoelameat la 
30 nua Abstand. 


TD 

21-18 

Watt 5 von S 0l*tt 


MaBbadi agungeu t 



- 

6,3 y 

u e2 

at 

4 kv 

U a1 

optimal® SoAarf* 

“a2 

- 

20 kV 

*k 

m 

1 yUX 


m 

500 a* 

f s 

- 

50 Hs 

| RaBtergriJBe 30 x 30 mm 

U f 

■» 

6,3 V 

U S2 

m 

4 kv 

U a1 

optimal# licharf# 

U a2 

- 

20 kV 

*k 

a 

10 yUA 

U m 

- 

1500 y, 500 H* 

U s 

m 

1500 y, 50 Hs 


m 

6,5 V 

V 

m 

4 kv 

U a1 

optimal* Schfirfa 

U a2 

■ 

20 kV 

*k 

<• 

1 /UA 

U m 

m 

800 V, 50 Hs 

U z 


0 V 

a f 

as 

6,5 V 

U 62 

m 

4 kT 

U a1 

optima lo ocharfe 

,; a2 

- 

20 kV 


< 

1 ,UA 


- 

0 V 

U » 

m 

800 V, 50 Hs 
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Technische Daten 

Did Hochle is tungskat hodens trahlrohre 


0 3 * 2620 



Kathodennullstrom % 

(out bei Impuls- 
betrieb) 


3oll»erte: 


3 aA 


MeBbedingungen t 


V - . 

optimale Scharfe 

0 a2 - 20 to' • 

U m - 1500* V* 500 H* 

U 8 - 1,500 V, 5o HZ 

t s' 10-? s*c 
<r ' 'i- i » 200 


leoletionaBtrona i 


Gitter g- gegen alle 
ubrigen 1 iSlektroden I iaol 5 


5 ^UA 


! Iiinse a* gegen alle 
! Ubrigen 1 Klektroden I laol S 5 /UA 


4 lev 


Anode &o gegen alle 

jibrigen Elektroden . 

auBer Ablenkplatten. I^ Bol ■ ^ U a 2 


Anode a, gegen 
AblenkjObten 


Faden gegen Kathf-de I i 8 ol * 10 / vA 


WS 10 U a2 " 


20 kV 


5 kV 


tfirikclabwei chung en t 

Der Winkel zwiachon del senkrechten 
und. der waagor^chtoix Ablenicrlchtung 
if arm ua* 50 von 90° abeeicheu. 

Der Kreuzungspunkt der Ablenkrichtun- 


ing liogt. 


;htung l,,.i optimal* Schdrfe 

J a2 - 20 kV 

•ichtun- Iv < 1 /ua 

» U- - 1500 V, 500 II 

aast u - 1500 v » 50 H * 

del dJLeaer Me s sung 1st die Rohrs 
gegen Fremdf elder abzueahlrmen. 


au*rhC^r> 7l0'uQ j L»r , / 
(1*9 ! Hi"*! / •' 

Gee*! hen 


i i floor ode* - 




Aufflab* i | 

^»>S| 

^ t v 

- • • <**■*— 4 


i - -4- - 


* K«' 
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